2e2D Ventiladapter valve adapter 


Ventiladapter BNA 


Erweiterung von Leichtpumpventil auf Autoventil 
(ohne Stift) 


# 130 008 00 
VE = 10/500 Stück 


Ventiladapter B 
Erweiterung von Sclaverandventil auf Leichtpumpventil 


# 130 050 00 
VE = 10/500 Stück 


Ventiladapter BND 


Erweiterung von Sclaverand auf Autoventil 
(ohne Stift) 


# 130 036 00 
VE = 10/500 Stück 


Ventiladapter BNB 


Erweiterung von Sclaverand auf Leichtpumpventil 


# 130 143 00 
VE = 10/500 Stück 


Ventiladapter BNC 


Reduzierung von Autoventil (mit Stift) auf 
Leichtpumpventil 


# 130 009 00 
VE = 10/500 Stück 


Ventiladapter BNF 


Reduzierung von Autoventil (mit Stift) auf Leichtpump- 
ventil 


# 130 145 00 
VE = 10/500 Stück 


Ventiladapter BNE 


Reduzierung von Autoventil auf Leichtpumpventil 


# 130 144 00 
VE = 10/500 Stück 


Valve-Adapter BNA 


Extension from easy-pump-valve to American 
(without pin) 


# 130 008 00 
Unit = 10/500 pieces 


Valve-Adapter B 


Extension from French to easy-pump-valve 


# 130 050 00 
Unit = 10/500 pieces 


Valve-Adapter BND 


Extension from French to American 
(without pin) 


# 130 036 00 
Unit = 10/500 pieces 


Valve-Adapter BNB 
Extension from French to easy-pump-valve 


# 130 143 00 
Unit = 10/500 pieces 


Valve-Adapter BNC 
Reduction from American (with pin) to easy-pump-valve 


# 130 009 00 
Unit = 10/500 pieces 


Valve-Adapter BNF 


Reduction from American (with pin) to 
easy-Pump-valve 


# 130 145 00 
Unit = 10/500 pieces 


Valve-Adapter BNE 
Reduction from American to easy-pump-valve 


# 130 144 00 
Unit = 10/500 pieces 
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